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At Reset After Reset 
PINNO Ball Name GPIO ba nin 
H/L/Hiz | PinState | H/L/Hiz | Pin State 
E28 RFSDAO GPIO1 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
E27 RFSCKO GPIO2 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
F24 RFSENO GPIO3 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO1 
F25 RFSDA1 GPIO4 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
H25 RFSCK1 GPIO5 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
J25 RFSEN1 GPIO6 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO1 
E29 RFCTL[15 GPIO7 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
F28 RFCTL[16 GPIOB L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
H26 RFCTL[17 GPIO9 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
G29 RFCTL[18 GPIO10 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
G25 RFCTL[19 GPIO11 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
G28 RFCTL[20 GPI012 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
K24 RFCTLI21 GPIO13 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
F26 RFCTL[22 GPIO14 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
H29 RFCTL[23 GPIO15 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
H27 RFCTL[24 GPIO16 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
H28 RFCTL[25 GPIO17 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
J26 RFCTL[26 GPIO18 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
J28 RFCTL[O GPIO19 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
J27 RFCTI[1 GPIO20 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
K29 RFCTL[2 GPIO21 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
K28 RFCTL[3 GPIO22 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
L29 RFCTL[4 GPIO23 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
L28 RFCTL[5 GPIO24 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
K26 RFCTL[6 GPIO25 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
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K25 RFCTL[7] GPIO26 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
M27 RFCTL[8] GPIO27 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
M28 RFCTL[9] GPIO28 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
L25 RFCTL[10 GPIO29 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
N29 RFCTL[11 GPIO30 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
M26 RFCTL[12 GPIO31 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
N28 RFCTL[13 GPIO32 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
N27 RFCTL[14 GPIO33 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
M25 RFCTL[27 GPI034 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
N25 XTL EN GPIO35 H OUTPUT1 H OUTPUTI VIO1 
N26 RFFE_SCKO GPIO36 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
R28 RFFE SDAO GPIO37 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
P28 RFCTL[28] GPIO38 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
N24 RFCTL[29] GPIO39 L INPUT(WPD) L: NPUT(WPD) VIO1 
A9 CCIRD[0] GPIO40 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VCAM 
C8 CCIRD[1] GPIO41 L INPUT(WPD) E NPUT(WPD) VCAM 
A8 CMMCLK GPIO42 L OUTPUTO L OUTPUTO VCAM 
E8 CMPCLK GPIO43 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VCAM 
D8 CMRSTO GPI044 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VCAM 
D9 CMRST1 GPIO45 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VCAM 

F8 CMPDO GPIO46 L INPUT(WPD) E NPUT(WPD) VCAM 
E9 CMPD1 GPIO47 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VCAM 
C10 SCLO GPIO48 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VCAM 
B9 SDAO GPIO49 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VCAM 
AF11 LCM RSTN GPIO50 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AG11 DSI TE GPIO51 E: INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
A21 SPI2 CSN GPIO52 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO1 
A23 SPI2 DO GPIO53 E INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
B21 SPI2 DI GPIO54 E INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
A24 SPI2 CLK GPIO55 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 


Spreadtrum Communications, Inc., Confidential and Proprietary 


L? SPREADTRUM i SC9820A_GPIO_SPEC_V1.0 


AH28 IISODI GPIO56 L INPUT(WPD) L INPUT(WPD) VIO1 
AG27 IIS0DO GPIO57 L INPUT(WPD) L INPUT(WPD) VIO1 
AH27 IISOCLK GPIO58 E INPUT(WPD) L INPUT(WPD) VIO1 
AJ27 IISOLRCK GPIO59 L INPUT(WPD) L INPUT(WPD) VIO1 
AF26 UOTXD GPIO60 H OUTPUT1 H OUTPUTI VIO1 
AE26 UORXD GPIO61 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO1 
AE25 UOCTS GPIO62 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AG26 UORTS GPI063 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AG15 SD1 CLK GPI064 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AF14 SD1 CMD GPI065 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AE14 SD1 D[0] GPIO66 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AE13 SD1 D[1] GPIO67 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AH15 SD1 D[2] GPI068 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AJ15 SD1 D[3] GPIO69 L INPUT(WPD) L: NPUT(WPD) VIO1 
AH26 U1TXD GPIO70 H INPUT(WPU) H OUTPUT! VIO1 
AE24 U1RXD GPIO71 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO1 
AJ26 U2TXD GPIO72 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AF24 U2RXD GPIO73 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AH25 USTXD GPIO74 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AH24 U3RXD GPIO75 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AJ24 U3CTS GPIO76 L INPUT(WPD) E NPUT(WPD) VIO1 
AF23 U3RTS GPIO77 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AD23 U4TXD GPIO78 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AG23 U4RXD GPIO79 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AE6 MTCK GPIO82 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AF6 MTMS GPIO83 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO1 
AG6 DTDO LTE GPIO85 L OUTPUTO L OUTPUTO VIO1 
AH6 DTDI LTE GPIO86 H INPUT(WPU) H INPUT(WPU) VIO1 
AJ6 DTCK LTE GPIO87 E INPUT(WPD) L INPUT(WPD) VIO1 
AH5 DTMS LTE GPIO88 H INPUT(WPU) H INPUT(WPU) VIO1 
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AJ5 DRTCK LTE GPIO89 OUTPUTO L OUTPUTO VIO1 
B24 SPIO CSN GPIO90 INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO1 
B25 SPIO DO GPIO91 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
B26 SPIO DI GPIO92 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
C26 SPIO CLK GPIO93 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
B27 MEMS MIC CLKO GPIO94 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
A27 MEMS MIC DATAO GPIO95 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
B28 MEMS MIC CLK1 GPIO96 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
C27 MEMS MIC DATA1 GPIO97 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
C4 EMMC DO GPIO98 OUTPUTO L OUTPUTO VNF 
D5 EMMC CMD GPIO99 INPUT(WPU) H INPUT(WPU) VNF 
C7 EMMC D6 GPIO100 OUTPUTO L OUTPUTO VNF 
E7 EMMC D7 GPIO101 OUTPUTO L OUTPUTO VNF 
D7 EMMC CLK GPIO102 OUTPUT1 H OUTPUTI VNF 
E5 EMMC D5 GPIO103 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VNF 
B5 EMMC D4 GPIO104 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VNF 
B4 GPIO105 GPIO105 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VNF 
D4 EMMC D3 GPIO106 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VNF 
B3 EMMC RST GPIO107 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VNF 
B7 EMMC D1 GPIO108 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VNF 
A3 EMMC D2 GPIO109 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VNF 
A5 NFD[0 GPIO112 INPUT(WPU) HiZ INPUT VNFO 
A6 NFD[1 GPIO113 INPUT(WPU) HiZ INPUT VNFO 
B6 NFD[2 GPIO114 INPUT(WPU) HiZ INPUT VNFO 
B8 NFD[3 GPIO115 INPUT(WPU) HiZ INPUT VNFO 
D23 KEYOUT[0] GPIO121 OUTPUTO L OUTPUTO VIO1 
B22 KEYOUTI1] GPIO122 INPUT(WPD) L INPUT(WPD) VIO1 
B23 KEYOUT[2] GPIO123 INPUT(WPD) L INPUT(WPD) VIO1 
E25 KEYIN[0] GPIO124 INPUT(WPU) H INPUT(WPU) VIO1 
E24 KEYIN[1] GPIO125 INPUT(WPU) H INPUT(WPU) VIO1 
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C23 KEYIN[2] GPIO126 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
D28 SCL2 GPIO127 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO1 
C28 SDA2 GPIO128 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO1 
D29 CLK AUXO GPIO129 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AF29 IIS1DI GPIO130 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AF28 IIS1DO GPIO131 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AF27 IIS1CLK GPIO132 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AG28 IS1LRCK GPIO133 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AG14 TRACECLK GPI0134 L INPUT(WPD) B NPUT(WPD) VIO1 
AJ14 TRACECTRL GPI0135 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AH14 TRACEDAT[O GPIO136 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AH13 TRACEDAT[1 GPI0137 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AF12 TRACEDAT[2 GPIO138 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AE12 TRACEDAT[3 GPIO139 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AG12 TRACEDAT[4 GPI0140 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AH12 TRACEDAT[5 GPIO141 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AJ12 TRACEDATI6 GPI0142 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
AJ11 TRACEDAT[7 GPI0143 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO1 
D25 EXTINTO GPI0144 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO2 
E26 EXTINT1 GPI0145 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VIO2 
D27 SCL3 GPIO146 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO2 
D26 SDA3 GPI0147 H INPUT(WPU) H NPUT(WPU) VIO2 
AE18 SDO D[3] GPIO148 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSD 
AF18 SDO DI2] GPIO149 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSD 
AF16 SDO CMD GPIO150 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSD 
AF15 SDO D[0] GPIO151 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSD 
AH17 SDO D[1] GPIO152 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSD 
AH16 SDO CLKO GPI0153 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSD 
AB25 SIMCLK2 GPI0154 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSIM2 
AC25 SIMDA2 GPIO155 L INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSIM2 
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AD25 SIMRST2 GPIO156 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSIM2 
AB26 SIMCLKO GPIO157 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSIMO 
AC28 SIMDAO GPIO158 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSIMO 
AD28 SIMRSTO GPIO159 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSIMO 
AD27 SIMCLK1 GPIO160 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSIM1 
AD26 SIMDA1 GPIO161 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSIM1 
AE27 SIMRSTI GPIO162 INPUT(WPD) L NPUT(WPD) VSIM1 
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